GLADSTONE 


ER DENVER 


Item Count 


Item Count 


6" T 

6 

NaOH (gal)25% 

approx 250 

6" 90 

8 

Floe (bags) 

14 

6" Valve 

4 

timbers (pallets) 

2 

3" 30 

4 

floor jacks 

11 

3" 22.5 

4 

Drill steel/bits 

11' 

3" 45 

6 



6" Sample/injection port 

1 



6"X3" T 

4 



6" 30 

4 



6" Cap 

1 



6" Couple 

3 



6" Flange 

8 



6" Y 

1 



6" 45 

3 



6" Pipe 12' length 

11 



Fabric (roll) 

1 



Filter bags 

45 



Totes (spooged) 

2 



55 gal poly drums 

3 



Pond liner 

? 



barrierguard 

? 



12" Corrugated 2wall pipe 

400 ft 

300 ft 



1801377 


ED 000552B 00057080-00001 



Need 


Item 

Alluminum pipe 
NaOH 


4" Stinger Pipe 


Count 
2000 ft 

40 ft min 


1801377 


ED 000552B 00057080-00002 



